JOZEF Hr. MYCIELSKI 


urodzony dnia 9 Lipca 1835 r, 


zmarł w Gleichenbergu dnia 9 Czerwca 1885 roku, 


po ciężkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami. 


Pozostała w żalu wdowa wraz z córką, pasierbami, braćmi 


i siostrami zmarłego, prosi o pobożne westchnienie. 


